



DE LA CHALEUR RAYONNANTE.                       41*9

IV.  Cette expression suffit pour r6duire a une question de calcul toute
recherche qui a pour objet de d6terminer les effets de la chaleur directe ou
r6ft6chie.

V.  La loi du rayonnement, qui consiste en ce que les quantity lotales de
chaleur envoyfies sont proportionnelles aux sinus des inclinaisons, quel que
soil l'6tat ties surfaces, se rapporte au cas de Fequilibre.

VI.  Lorsque toutes les temperatures sont egales, l'6quilibre subsiste d'eje-
ment & 616ment, quel que soil l'6tat des surfaces; c'est-a-dire que chaque
616ment  recoil d'un autre, soil directement, soit par une ou plusieurs re-
flexions,, autant de chaleur qu'il lui en communique.

VII.  On prouve d'une manifere tres simple qu'un element report, dans une
direction donn6e, des quantit6s partielles de chaleur, ou directes ou refle-
chies, dont la somrne approche de plus en plus et indefmiment d'etre egale a
celle qu'il recevrait si le pouvoir d'emission 6tait total.

VIII.   Examen des cas ou le progres de I'Schauffement ou du refroidisse-
ment d'un corps depend du lieu qu'il occupe dans Tenceinte uniformement
6chauff6e.

IX.  La proposition 6noncee dans 1'article VII ne suffirait point pour de-
montrer que le changement d'6tat des surfaces ne trouble point Fequilibre.
On conclurait que cet 6quilibre est interrompu, et ne se retablit que par de-
gr6s, si Ton n'avait point 6gard k la chaleur emise, sortie des el6ments de la
surface avant leur changement'd'etat.

X.  Remarques sur le-mouvement de la chaleur dans une enceinte concave.
Exemple tir6 du cercle.

XL Conclusion.
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II.                           '    .                                                Je et objet de la discussion.
